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Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 


Regeling Melding Vermoeden Mistand VGGM 2013 


Op 29 oktober 2014 heeft het Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
de Regeling Melding Vermoeden Misstand VGGM 2013 vastgesteld. 

De bevoegdheid van artikel 9 van de Regeling Vermoeden Misstand VGGM tot het in uitvoeren van 
een onderzoek wordt gemandateerd aan de afzonderlijke leden van de directie, tenzij een van de direc¬ 
tieleden zelf betrokkene is. 

Inwerkingtreding 

a. De Regeling Vermoedens Misstanden VGGM, vastgesteld op 26 juni 213 wordt ingetrokken. 

b. Het mandaat verleend op grond van artikel 6 van de onder a genoemde regeling, wordt per 1 ja¬ 
nuari 2014 ingetrokken. 

c. De Regeling Vermoeden Misstand 2013 treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt 
terug tot 1 januari 2014. 


Deze besluiten kunt u inzien bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Eusebiusbuiten- 
singel 43 te Arnhem. Hiertoe kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat via het algemene 
telefoonnummer: 

(0800) 844 6000 
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